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REPUBLIQUE FRANÇAISE — DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 


1"° CIRCONSCRIPTION - AVIGNON 


ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968 


ENTENTE DU CENTRE RÉPUBLICAIN 


Jean-Pierre ROUX 


Ingénieur à Avignon - Maire de l'Isle-sur-Sorgue 


Suppléant : Joseph BEZERT 


Chef d'entreprise à Avignon 





MERCI DE TOUT CŒUR AUX 26.321 ELECTEURS ET ELECTRICES 


qui, le 23 JUIN, m'ont accordé leur confiance. 


Grâce à leur aide et à leur action, le Candidat de l'ENTENTE REPUBLICAINE 
qui groupe tous ceux qui refusent les totalitaires et leurs alliés, qui veulent bâtir une société 
plus juste et plus humaine a obtenu 

o 
près de 45 lo des suffrages exprimés avec plus de 7.000 voix d'avance. 

Les émeutiers et leurs complices ont été condamnés par le verdict du peuple. Le 
premier tour de scrutin constitue un sévère échec pour le Maire d'Avignon, que ses 
administrés ont désavoué et qui n'a plus d'autres ressources que d'appeler les communistes 


pour se faire élire. Mais l'opinion publique de notre circonscription ne sera pas dupe et je 
vous remercie, par avance, de venir, encore plus nombreux, le confirmer Dimanche prochain. 


LE 30 JUIN, GRACE À VOTRE VOTE, doit se dégager une MAJORITÉ NOUVELLE, 
FORTE, DYNAMIQUE, qui accomplira les réformes que le pays attend. 
POUR LE PROGRÈS, LA PAIX, LA LIBERTÉ, 
je vous demande d'engager avec moi l’avenir de NOTRE PAYS 


Jean-Pierre ROUX 
Ingénieur à AVIGNON 
Maire de l’'ISLE-SUR-SORGUE 


SUPPLEANT: Joseph BEZERT 
Chef d'Entreprise 


Imp. Rhône-Durance - Avignon 











